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北川龙王滩大桥在建桥拱垮塌前后http://www.sina.com.cn 1999年4月6日 15:15 华西都市报    3月31日夜，湔江河龙王滩一片漆黑。 北川建委主任
李春寿、分管副县长经大忠放心不下已出现警示信号的龙
王滩大桥2号桥拱，在这里通宵守候。

    4月1日凌晨零点35分，一声巨大的“嘎吱”声倏地划
破宁静，一股凉气“嗖”地直透李、 经2人脊背--天崩地
裂一声巨响，在建的2号桥拱轰然倒下！

    头天下午，李春寿在县政府开了3个会议，全都是有
关城建质量方面。蓦然，他脑海掠过一丝不祥的感觉：正
在挽拱的桥拱千万别出事呀！18时会刚完，他为来及回家
吃饭便马不停蹄赶到工地现场查看。此时，二号桥拱第三
层已经挽完。18时30分，二号桥拱上除了李春寿，还有2
0多位民工。这时夜幕悄然落下，探照灯把工地照得如同
白昼。就在这时，桥拱支架开始发出“吱吱”响声。桥下
传来嘶声力竭的声音：“快下来！危险”20多位民工闻声
跑下了二号桥拱。李春寿呆如木鸡，他不敢相信自己的耳
朵。

    “李主任快跑，桥要垮了”李春寿的脑袋仿佛被重击，
脸色变得煞白。大桥已经变形，发出“吱吱”的声响，空
气里弥漫着一种让人窒息的恐怖气息。在李春寿被人拉下
桥时，他看见桥拱中央已出现了一条缝，而且缝在不断扩
大。他狠狠地一擂胸口：“天亡我也！”

    下了桥，他马上意识到自己不能慌张，稍稍镇定，他
吩咐马上撤离人员，并迅即向上级汇报。19时，正在住院
的经大忠闻讯跑到了现场。他简单听完汇报，抓起一把卷
尺不顾生命危险爬上了二号桥拱。李春寿也不顾劝阻，与
经副县长一同上了桥。他俩在桥上量了又量，算了又算，
不由得面面相觑：按计算的重量，桥拱必垮无疑！

    接近24时，“吱吱”声从河中央传来。木支架在痛苦
地呻吟。经大忠和李春寿亦痛苦地下达指令：拉掉电闸！

    工地一片漆黑。他们在焦灼地等待。什么叫“万蚁钻
心”，此时经、李两人恐怕体会最深。

    “轰！”1日零时35分，二号桥拱轰然垮塌。

    县委书记杨学辉穿着内衣披着一件大衣来了，县长刘
文榜也来了。望着眼前的一切，这群北川县的领导们哭了

    召开事故调查处理的紧急会议之后，李春寿和在场的
三位副主任作出了集体引咎辞职的决定。

    李春寿给妻子打了个电话：“现在还没查出事故原因，
但不管怎样，我对不起全县人民……”搁下电话后，他走
到书记和县长面前：“我对不起你们，对不起全县人民！
我想把事情办好，但没办好...……”刘县长说：“事故
总要有人去做，你有责任、我也有责任……”说着说着，
他眼里涌出了泪花。经大忠一言不发，呆痴痴地坐着，从
凌晨4点到早晨7点，他一动不动。早上8点，县政府召开
事故调查会议，他正欲起身，突然眼前一黑，踉跄几步，
昏倒在地。这时，人们才意识到：经副县长本身有病，还
在住院……4月3日，绵阳市事故调查组的调查报告出来了：
拱架失稳导致拱圈垮塌。这是一起施工过程中的事故。德
阳市建委领导、建筑方的总工程师等为此专程前往北川拜
访了该县领导，并表示承担全部损失。尽管如此，北川的
这些领导们心里再沉甸甸的，脸上再未绽出笑容。  党青
江枫  曹笑 